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MAD (INC TYPE 
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FILTER ROD LENGTH 

* 103 i0 
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FI!.TFT. CIRCUMFERENCE 

: 24,50 

MM 

(I.ASE 
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NilMDER Uf 
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F'UJG LEHGIH 

; 27,0 

: rtM 



ROD R.T.Ii, 

■ ISi0O 

IN. H20 

■'TOT A 

L ENCApj 

PLUG R.l.ti, 

: 3,95 

IN, H2Q 



PLASTICIZER 

: TRIACETIN n 



05-800-A 

APPLICATION PERCENT 

1 G.00 

t OF DRY WEIGHT 



APPLICATION WEIGHT 

: 5.56 

GRAMS / 100 RODS 



filtej: tow 

! FT-107 (EASTMAN) 

■: 


05-550-A 


n-107 (CELANESE 
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05-550-? 

PLUG WRAP 

! DEXTER X4655;24, 

5MM X 4000M 


04-171-A 

ANCHOR ADHESIVE. 

' : POL YME.P 255-11X 

' " ‘ • - 
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61-007-A 


FULLER 3926C ' 



41-310-A 

GLUE APPLICATION 

I. TOO GLUE LINES 




LAP ADHESIVE 

: NATIONAL 34-2029 



61-406-0 


FULLER 4108 



.61-315-A 


FULLER 5560 



61-327-A 

DRY WEIGHT 

' 49.46 

LLV-S / 1 .0 RODS - 



DRY WEIGHT W GLUE 

: 69 1 ? 3 

- / 500 RODS 



WET WEIGHT W/ (5I..UE 
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